194    II. Der erste und zweite Hauptsatz der mechanischen Warmetheorie.
folgenden Prozesse sein, daB eine Warmemenge Q2' — Q2 von dem kalteren nach dem warmeren Korper iiberging, ohne daB dazu ein Arbeitsaufwand erforderlich war, weil die gesamte aufgewendete Arbeit -f-L — L==0 ist. Dies wiirde aber dem II. Hauptsatz widersprechen, Auch konnte mittels der gef orderten Warme Qa' — Q3 von der Temperatur T± wiederum motorische Arbeit durch Ausniitzung des Temperaturgefal3.es T± — T2 gewonnen und somit auf diesem Umweg die Warme des unteren Behalters, z. B. die gewohnliche Umgebungswarme, in Arbeit umgesetzt werden. Beides wiirde jedoch dem II. Hauptsatz widersprechen und daher kann nicht Q2'>Q3 sein. Ware aber Q2'<CQ2> so brauchte man nur den motorischen ProzeB mit dem Gas und den KalteprozeB mit dem Damp! auszu-fiihren, um auf den gleichen Widerspruch wie friiher zu kommen. Also muB Qq = Q« sein. Nun gilt aber f iir den motorischen ProzeB mit Dampf nach dem I. Hauptsatz
fur den KalteprozeB mit Gas
' — Q*r==AL> also
Da nun Q/ = Q3 ist, so muB auch Q/ = (^ sein, und somit auch
bei beiden Prozessen gleich groB, also wie bei dem ProzeB mit Gasen
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Der thermische Wirkungsgrad eines Carnotschen Prozesses ist also ganz unabhangig von der Natur des arbeitenden Korpers und allein durch die Temperaturen des oberen und unteren Warmebehalters bedingt. Ist somit bei dem oben mit Wasserdampf durchgefiihrten ProzeB die zugefuhrte Warme Q1 gegeben, etwa als Verdampfungswarme (r) von 1 kg Wasser von Siedetemperatur (Tj, so daB bei I in Fig. 68 fliissiges Wasser von der Siedetemperatur und dem Siededruck, bei IV dagegen trockener Sattdampf vorKegt, so ist die im Carnotschen KreisprozeB zu gewinnende Arb.eit
So ist z. B. fur t, = 10° bei
^= J00°       150°       200°       300°         mit
. r=  538,7      503,8      467         347 (Dampftabellen)/ von dem kalteren nach dem warmeren Behalter gefordert. Ware nun (b)/>Q2, konnte also mittels des Gases eine groBere Warmemenge nach oben befordert werden, als von dem Dampf nach unten ab-gegeben wurde, so wiirde das Endergebnis der beiden aufeinander-
